Al Sindaco del Comune di Maracalagonis 

Dott.ssa Antonella Corona 

Torre delle Stelle 

I sottoscritti proprietari di immobili a Torre delle Stelle, i residenti e non, e coloro che frequentano 
assiduamente la località, 

CHIEDONO 

che si voglia dare immediato inizio ai lavori già appaltati per il completamento degli impianti del Parco 
Comunale di Torre delle Stelle, dando possibilmentela precedenza alla posa della nuova conduttura idrica 
con tubi in ghisa e alla pavimentazione delle strade comunali adiacenti allo stesso parco (via del Capricorno, 
via Orione, via Ercole, via del Toro, via Sagittario e via Scorpione). 

Ringraziano. 

Cognome e nome località firma 



